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Die nächste Haltestelle . . . 

. . . liegt auf Wunsch vor Ihrer Haustür. 




Als zuverlässiger Partner, nicht nur 
im Linienverkehr, bieten wir Ihnen 
Omnibusse der verschiedenen Größen 
und Ausführungen an. 

Bestimmen Sie Ihr Fahrziel doch einmal 
selbst, wenn Sie für Ihre Firma, Ihren 
Verein oder Ihre Familie einen Ausflug 
planen. Das ist sicherlich preisgünstiger, 
als Sie denken. 



Rufen Sie uns doch einfach mal an: 

j 

Duisburger Verkehrsgesellschtift AG • Abteilung Sonderverkehr 
Mülheimer Str. 72—74 • 4100 Duisburg 1 • Telefon (02 03) 3 95-0 



Neuerungen 



Sehr geehrter Fahrgast! 

Vor Ihnen liegt die Ausgabe 1993/94 des 

„Stadtfahrplan Duisburg". 

Sie enthält die ab 23. Mai 1993 gültigen Abfahrtszeiten aller 
DB S-Bahn-, DB Nahverkehrs-, Straßenbahn- und Omnibus- 
linien, die das Stadtgebiet Duisburg befahren. 
Durch die Inbetriebnahme der Busfahrbahn in der Verknüp- 
fungshalle Duisburg Hbf und die Verlegung der Omnibus- 
Endhaltestelle vom Portsmouthplatz zum Osteingang des 
Hauptbahnhofs ergeben sich viele Neuerungen. 
Auf die nachfolgenden Veränderungen weisen wir besonders 
hin: 

Linie Maßnahme . 

903 mo-fr im 10-Min.-Takt geänderte Abfahrtszeiten 

905 tgl. geänderte Linienführung über OB-Holten und 
Niederrheintherme 

so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 

906 so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 

907 so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 
910 mo-fr in der Hauptverkehrszeit Taktverdichtung 

zwischen Halfmannstraße und Pollmann, zu Schul- 
anfangs- und -endzeiten bis St.-Johannes-Hospital 
so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 
914 tgl. geänderte Linienführung in DU-Bergheim über 
Moerser Straße — Johanniter Krankenhaus 
I 915 w. Wegfall des Linienabschnittes Kaiserstraße — 
Friedhof in DU-Essenberg 
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916 so zusätzliche Betriebszeit von 11.30—19.30 Uhr 
tgl. Taktverdichtung zum 30-Min.-Takt 

tgl. Verlegung der Endhaltestelle zum Hauptbahnhof- 
Osteingang 

917 tgl. Wegfall des Linienabschnittes Walsum-Rathaus — 
OB-Holten 

tgl. geänderte Linienführung über Oswaldstraße 

so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 

919 so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 

920 w. Verlegung der Endhaltestelle zum Hauptbahnhof- 
Osteingang 

921 tgl. geänderte Linienführung in DU-Bergheim über 
Grabenacker — Johanniter Krankenhaus 

tgl. Verlegung der Endhaltestelle zum Hauptbahnhof- 
Osteingang 

923 tgl. Taktausdünnung zum 60-Min.-Takt im Linien- 
abschnitt Mendelstraße — Rumeln Markt 

so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 

924 tgl. Taktausdünnung zum 60-Min.-Takt im Linien- 
abschnitt MO-Kapellen - DU-Kaldenhausen Krölls 
mo-fr Verlängerung um den Linienabschnitt Zoo/Uni - 
Parkplatz Monning 

mo-fr Ausdehnung der Betriebszeit auf 6.00—20.00 
Uhr im Linienabschnitt Duisburg Hbf — Parkplatz 
Monning 

so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 

929 tgl. Verlegung der Endhaltestelle zum Hauptbahnhof- 
Osteingang 

933 tgl. Verlängerung um den Linienabschnitt Zoo/Uni — 
Parkplatz Monning 

934 tgl. Einlegung zusätzlicher Frühfahrten 
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935 tgl. Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle 
Schlachthofstraße in DU-Obermarxloh 

936 Ausdehnung der Betriebszeit 
mo-fr 6.00-20.00 Uhr 

sa 7.00-19.30 Uhr 

so^u. t 7.00-19.30 Uhr 

w. geänderte Fahrplanlage aus Anschlußgründen 

937 . tgl. Verlegung der Endhaltestelle zum Hauptbahnhof- 

Osteingang 

sa, so u. t ganztägige Bedienung des Linienabschnit- 
tes Duisburg Hauptbahnhof Osteingang — Hochfeld 
Pauluskirche 

tgl. Betriebsbeginn eine Stunde früher als bisher 

so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 

938 Ausdehnung der Betriebszeit 
mo-fr 6.00-20.00 Uhr 

sa 7.00-14.30 Uhr 

so u. t 11.30-19.30 Uhr 

939 tgl. Verlegung der Endhaltestelle zum Hauptbahnhof- 
Osteingang 

tgl. zusätzliche Haltestellen Kaiser-Wilhelm- 
Krankenhaus, Kremerskamp und Sympherstraße in 
DU-Meiderich sowie Blattstraße in Oberhausen 

940 so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 

941 so u. t Einlegung zusätzlicher Frühfahrten 

so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 

942 so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 
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943 tgl. Wegfall des Linienabschnittes Pauluskirche — 
Hochfeld Süd Bf 

Ausdehnung der Betriebszeit 

mo-fr 6.00-20.00 Uhr 

sa 7.00-14.30 Uhr 

so 11.30-19.30 Uhr 

tgl. zusätzliche Haltestelle Hultschiner Straße in 

DU-Wanheimerort 

944 mo-fr Verlängerung um den Linienabschnitt Duisburg 
Hbf — Parkplatz Monning über den Linienweg der 
Linie 933 

Ausdehnung der Betriebszeit 
mo-fr 6.00-20.00 Uhr 
sa 7.00-14.30 Uhr 

so 11.30-19.30 Uhr 

946 mo-fr Taktverdichtung zum 20- Min. -Takt 

tgl. zwischen 9.00 und 18.00 Uhr im 60-Min.-Takt 
Verlängerung um den Linienabschnitt Ehinger Berg — 
Ehingen Friedhof 

so u. t 60-Min.-Takt von Betriebsbeginn bis 11.00 Uhr 
967 E tgl. Wegfall der Linie 

Nähere Einzelheiten und weitere, geringfügigere Änderungen 
entnehmen Sie bitte den einzelnen Fahrplantabellen. 

Heiligabend 1993, Silvester 1993 und Rosenmontag 1994 wird 
nach dem Samstagsfahrplan gefahren. Die letzten Fahrten 
erfolgen Heiligabend gegen 16.00 Uhr, Silvester gegen 
20.45 Uhr. Am 1. Weihnachtstag 1993 und Neujahr 1994 gilt der 
Sonntagsfahrplan. Die Betriebsaufnahme erfolgt gegen 
10.00 Uhr. Die letzten und die ersten Fahrten werden beson- 
ders bekanntgegeben. 

Mögliche Änderungen zum Beginn des Winterfahrplans der 
DB am 26. 9. 1993 werden in einem Nachtrag bekannt- 
gegeben. 
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Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist eine sinnvolle Alternative zum Nahverkehr 
mit dem Auto. 

Es wünschen Ihnen weiterhin ,,Gute Fahrt" 
Ihre 

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG 
Niederrheinische-Verkehrsbetriebe AG NIAG 
Deutsche Bundesbahn 

im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH (VRR) 



Herstellung: A. Sutter EDV und Satz GmbH 



Titelbild: Revierpark Mattlerbusch 
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Linien- 


Linienweg 




Sei 


I inien- 


Linienweg 




Seite 


Nr. 


von 


nach 




| 


von 


nach 




S1/S21 


Düsseldorf Hbf 


Dortmund Hbf 


102 




(Moers) DU-Rheinhausen 


Duisburg Hbf 


374 


RSB 1 


(Köln) Düsseldorf 


Dortmund 


119 




Duisburg-Winkelhausen 


Duisburg-Friemersheim 


384 


S2 


Dortmund 


Duisburg 


144 




Duisburg-Kaldenhausen 


Duisburg-Rheinhausen 


386 


RSB 3 


Dortmund 


Mönchengladbach 


11 




(Kapellen-) DU-Kaldenhausen 


Duisburg Neudorf 


402 


30 


Duisburg 


Herrath (Aachen) 


172 


W 


Duisburg-Rheinhausen 


Krefeld Hbf 


409 


U79 


Duisburg-Duissern 


Düsseldorf Hbf 


191 


m 


(Venlo) 


Duisburg Hbf 


412 


93 


Oberhausen Hbf 


Duisburq-Meiderich 


203 


D33 


Duisburg-Neuenkamp 


Duisburg-Neudorf 


421 


94 


Mülheim (R)-Styrum 


Duisburg-Ruhrort 


206 


•H4 


Duisburg-Kaßlerfeld 


Duisburg-Großenbaum 


428 


95 


Duisburg Hbf 


Duisburg-Entenfang 


209 


'HS 


Oberhausen-Sterkrade Bf 


Duisburg-Meiderich Süd Bf 


436 


96 


Duisburg Hbf 


Dinslaken (-Emmerich) 


212 


\m 


Duisburg-Duissern 


Duisburg-Wanheimerort 


445 


98 


Duisburg Hbf 


Moers (-Xanten) 


221 


'n/ 


Duisburg Hbf 


Duisburg-Duissern 


450 


728 


DU-Rahm 


Düsseldorf-Bockum 


224 


'MB 


Duisburg-Duissern 


Duisburg-Neuenkamp 


463 


831 


Moers Königlicher Hof 


Meerbusch 


226 


1)39 


OB Hallenbad Ost 


Duisburg Hbf 


466 


901 


Duisburg-Obermarxloh 


Mülheim (R) Stadtmitte 


230 


Mi) 


Duisburg-Hüttenheim 


Duisburg-Rahm Bf 


472 


903 


(Dinslaken Bf-) DU-Walsum 


Duisburg-Hüttenheim 


242 


941 


Krefeld-Uerdingen , 


Duisburg-Großenbaum Bf 


480 


905 


Duisburg-Walsum 


Duisburg-Beeckerwerth 


25 


042 


Duisburg-Hüttenheim 


Duisburg-Bissingheim 


490 


906 


(Rheinberg-Orsoy) DU-Beeckerw. 


Duisburg-Obermeiderich 


270: 


043 


Duisburg-Wanheimerort 


Duisburg-Wedau 


498 


907 


Duisburg-Beeckerwerth 


Duisburg-Meiderich Süd Bf 


281 


144 


Duisburg-Neudorf 


Duisburg-Wedau 


500 


908 


Duisburg-Bruckhausen 


Duisburg-Neumühl 


288 


046 


Duisburg-Huckingen 


Duisburg-Ehingen 


506 


910 


Duisburg-Obermeiderich 


Duisburg-Meiderich Süd Bf 


295 


'HIB 


Duisburg Hbf 


Wuppertal 


516 


911 


(Kamp-Lintf.-) DU-Homberg 


Duisburg-Ruhrort 


306 


'i'1'l 


DU-Marxloh 


Oberhausen Hbf 


518 


912 


(Vluyn-) DU-Homberg 


Duisburg-Rheinhausen 


316 


072 


Krefeld Hbf 


Düsseldorf Flughafen 


520 


913 


(Moers-) Baerl 


Duisburg-Baerl (-Alpen) 


330 










914 


(Moers-) DU-Oestrum 


Duisburg-Rheinhausen 


338 










915 


Duisburg-Baerl 


DU-Essenberg/DU-Ruhrort 


346 










916 


Duisburg-Homberg 


Duisburg-Hbf 


353 










917 


Duisburg-Vierlinden 


Duisburg-Walsum 


356 










919 


Duisburg-Vierlinden 


Duisburg-Marxloh 


368 










920 


(Moers-) 


Duisburg Hbf 


372 










100 


101 



